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Sloopmelding, Dr. J.H. Hommesplein 2 Winschoten 

De volgende sloopmelding (Bouwbesluit 2012) is ontvangen: 


- 06/04/2016, gedeeltelijk slopen dak, Dr. J.H. Hommesplein 2, 9671 CZ Winschoten. 


Winschoten, 13 april 2016 
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